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Noviembre, 12 de 2009 



Sres. ENELVEN 

Atn. Ing. Francisco Quintero 



Estimado Ingeniero, 



Ante todo quisiera agradecer en nombre de ProEnergy Services la oportunidad de 
permitirnos llevar ante usted la presente disponibilidad de equipos para generation 
electrica. 

En el presente documento podran encontrar dos (02) tablas relacionando los diferentes 
equipos disponibles para entrega inmediata con cargas inferiores y/o superiores a los 
60MW por unidad. 

Quisiera aprovechar la oportunidad brindada por la organization a la cual usted 
honrosamente representa para destacar los siguientes puntos relacionados a las 
unidades turbo-generadoras presentadas en las tablas anexas. 

1. - Todas las unidades presentadas a continuacion se encuentran abiertas por 
ProEnergy Services al mercado internacional. 

2. - Cada una de las unidades turbo-generadoras aqui relacionadas estan respaldadas 
por ProEnergy Services con su respectiva Garanti'a. 

3. - La disponibilidad actual de las unidades aqui expuestas NO es indicativo de que las 
mismas se encuentren a la exclusiva disposition de su representada. 

4. - Para poder sacar del mercado cualquiera de las unidades turbo-generadoras aqui 
presentadas, sera necesaria la reception de un porcentaje de la totalidad del costo de 
la(s) unidad(es) por parte de su representada. 

ProEnergy Services proporcionara una propuesta economica por las unidades aqui' 
expuestas. 

ProEnergy Services gustosamente podra proporcionar ante ustedes una propuesta 
Economica Global donde se incluya un monto paquetizado por la compra de la(s) 
unidad(es), asi como tambien, la ejecucion de la Ingenierfa, Procura y Construction 
(IPC) de cualquiera de las unidades que se presentan a continuacion. Garantizando de 



esta forma un tiempo de ejecucion insuperable dentro los estandares de calidad en los 
cuales su representada siempre se ha desarrollado. 



ProEnergy Services presenta en el siguiente documento una serie de data referida a 
cada una de las unidades que aqui se mencionan. 



Esperamos el presente documento sea del agrado de su representada. De igual manera 
estaremos atentos a cualquier comentario y/o solicitud que pueda surgir de su parte. 



Agradeciendo de antemano la oportunidad que nos brindan quedamos a sus ordenes, 



Atentamente, 



Omar Petit 

Gerente Regional de Ventas 
Latino America 
ProEnergy Services 
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